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新版假钞打进广州城  验钞机亦难辨真与假http://www.sina.com.cn 1999年1月19日 15:28 广州日报 　 本报讯  一种连验钞机也难辨真伪的新版假钞最近在
广州出现。

    前日上午，工行广州市分行天河城储蓄所在为储户办
理存款时，工作人员将50多张百元钞票放进验钞机，验钞
机没有什么反应；另外，这些钞票上“YIBAI”和“100”
的荧光防伪标志也能清晰地显示出来；其水印和金属线也
一样不缺。工作人员从其外观和手感觉得其中的21张有问
题，且发现号码有重复，从而确定是假钞。

     据了解，像这种验钞机都不易区分的新版假钞，从1
月1日以来该储蓄所已陆陆续续查收了3000多元。 其号码
大多为“QH21970298”、“QH21870297”和“QH21880298” 

    尽管新版假钞仿真度较高，但市民只要细心照样可以
鉴别出来。

    人行广州分行与工行广州市分行的有关人士指出，假
钞不可能像真钞那样在造纸时就把金属线做好，而是在两
张纸中间加一条塑料线再进行熨制，所以假钞往往比真钞
厚；真钞的底纹线是清楚的实线，假钞的底纹线则是由很
多小点组成的虚线，就像是打印出来的一样。百元真钞四
人像右方的7个黑色盲人点有明显的凹凸感， 假钞的则很
平滑。
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